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Abb.8. Salamander. 
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Abb. 3 bis З. 
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Abb. 9 bis 12. 
Brüstungsfüllungen der 
Haupttreppe. 
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Abb.2. Längenschnitt durch den Mittelbau. 
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Abb.1. Aufstieg zum. I. Stock. 
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Abb. 2. Aufstieg zum Erdgeschofe. 
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Abb. 2 u. 3. 
Füllungen an den Erkern 
der Seitenfronten. 
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Abb. 4 u. 5. 
Füllungen an den Erkern 
neben dem Hauptgiebel. 
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Festschmuck der Königlichen Technischen Hochschule in Berlin 
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Abb.7. Querschnitt der Eisenbahn zwischen Magdeburg-Hauptbahnhof 
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Abb.2—14. Anordnung der Schächte für Thonrohrleitungen. 


Einfache Schachtform für Thonrohrleitung. 
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Abb. 5. Schnitt a-b 
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Doppelthonrohrleitungen. 


Кд 
Er. 


= 


E 


172 


_— 176 >> Vor 
L... Á... Á... 4 
Abb.6.Schnitt e-f. Abb.7. Schnitt с-а. 


4 p 
ANA Д à 
r S 
à ` — 
a SY 3 


Abb.17 Querschnitt. 


P bedrdrass > 


Abb.16. Grundriss. Abb.18. Grundriss. Zwei gemauerte Canäle. 
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Abb.22.Schnitt a—b. 


Canalisation der Stadt Barmen 
nach dem Trennverfahren. 


Abb.1.Übersichtsplan der Canalisation der Stadt Barmen. 
Abb. 23-28. 

Anordnung der Schächte für obere gemauerte Canäle und untere Thonrohrleitungen. 
Abb.25 u.26. Gemauerter Canal 
mit einseitiger Nebenleitung. 
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Abb.26. Schnitt a-b. 
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Abb 22.Grundriss. Abb.15 — 17. Wagen- und Geräthe-Kammer 


Abb. 7-12. Anordnung der Schächte für zwei gemauerte Canäle über einander. 
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Abb. 18.19. Anschlussleitung 
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Entwurf zu einer Schachtschleuse mit 20 m Gefälle. 
Preisaufgabe zum. Schinkelfest 1900. 
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Wilhelm Ernst u.Sohn, Berlin. 


Entwurf zu einer Schachtschleuse mit 20 m Gefälle. 
Preisaufgabe zum. Schinkelfest 1900. 
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Abb.10. Schiitz mit Schraubenspindel 
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Abb.11. Längenschnitt. 1: 200. 
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Architekt Karl Hocheder. 
Abb. 2. Ansicht von Nordosten. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Jahrg. LII. Bl 56. 


Zeitschr. f. Bauwesen 1902. 


Karl Müllersches’Volksbad in München. 


Architekt Karl Hocheder. 


Hauptportal. 


Wilhelm Ernst u, Sohn, Berlin. 


Zeitschr f. Bauwesen. 1902. Jahrg. LI. ВІ. 51 
Karl Müllersches Volksbad in München. 


Пот 


ў Abb.3. Kellergeschoss. 
Architekt Karl Hocheder В. Gisevius Best 


Zeitschr f Bauwesen. 1902. Karl Müllersches Volksbad in München. Jahrg, LI. Bl. 58. 
93 


Schnitt 
durch die Eintrittshalle und das Männer- Schwimmbad. 


“ый 


-Jei 


“ә 


ГАХ 


"D ERR 
“u... 


inm 


ИМИ 
; С й de 
AN 


2 AVN 
/ E у 
d ХИМИЯ LL 
ZA [NZIN 
VINZINZIN 


IN \ 


ыы | urbis ا‎ 
rir TTD EH O E 


Бр es 


1: 250. 
Li ° 1 z з * 5 € 7 # о o zo som 
Architekt Karl Hocheder. 


B. Gisevius gest. 


Wilhelm Ernst u.Sohn, Berlin. 


et TA vo ; і 
А E ра) РУТ ҮШҮК ГА, З UU Wb v MS. cede 
EC TAMEN UN S UN Pues Mar "var TET LAM. Le E ЛИЛ, E E, dr AED br Уз. укр, КРС. Ea INS rA KAY ypas a eco he oC jb 


Jahrg LU ВІ 59 


Karl Müllersches Volksbad in München. 


Zeitschr f Bauwesen. 1902. 


й 


no 

n 

(1) 

Le 
JUN 


Schnitt 
Schwimmbad, Lichthof und römisch-irisches Bad. 


durch Frauen- 


6; 


=22222222222 


Lid 
D З 


2212 


Pam 
VINA 


1; ИШ 
=2222222222222222222222222) 00 


— 


М n 
РКИК 


үт == И 
В а у ТЕ. 


17 
| I 


cT ШОП 


IO) 


T 


e 
ml 
іі 


4 
Pi 


i 
I 


iis 


f 
і 


wi 


1:250. 


B. Gisevius gest 


1 о , га eM UN wu oT e Өр PO 
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Abb. 2. Ansicht von Süden. 


Architekt J.Schmitz Riegel gest. 


Wilhelm Ernst u.Sohn, Berlin. 
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Abb. 1. Brautthor. 
Wilhelm Ernst u.Bohn, Berlin 
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Abb. 1. 'lhürbeschlag. 
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Abb. 2. Parkthor-Radabweiser. Abb. 3. Parkthor-Radabweiser. 
Schlofs Schlofshof bei Hof а. d. March. Schlofs Belvedere in Wien. 
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A bb. 1. Laternentrüger. 


Knittelfeld in Steiermark. 
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Abb. З. Parkthor-Radabweiser. 


Glockenstuhl. 


Abb. 2. 
Schlofs Spittal in Kärnten. 


Schlofs Belvedere in Wien. 


Martin Richter aufgen. u. gez. 
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Abb.3. Querschnitt bei Knotenpunkt 2 vor der Verstürkung. 
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Schnitt e-f. 
(s Abb. 2). 
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Abb.9 u.10. Sicherung bei Entgleisungen am Schienenstoss. 1: 12. 
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Wilhelm Ernst u.Sohn, Berlin. 


B. Gisevius Best. 


Zeitschr £ Bauwesen. 1902. Jahrg LLL Bl.70. 
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Abb.7 u.8. Gerüst zum Umsetzen des Laufkrahns Y 
von der linken auf die rechte Stromöffnung. 


Abb.1-6. Eiserner Senkkasten der Lehrgerüste. 
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Abb.1—5. Schwimmblase für die Senkkasten. 1: 60. 
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